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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह गमग संकलन केस में 


Separate Patio is prep to this part la ordor that it may be filod 

separate compilation 
- - - -- - - - - - - - - -- - - -- - = = = -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - 
उद्योग मंत्रालय 

( ख ) " अनुसूची " से इस मादेश से उपाबद्ध अनसूची अभिप्रेत है ; और 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

( ग ) "विनिर्दिष्ट मानक से अनुसूभी के स्तम्भ ( 2 ) में वणित विद्युत 
मई विल्ली , 8 अप्रैल , 1987 

माधिन के संबंध में , उक्त अनसूची के सम्म ( 3 ) की तत्स्थागी 

प्रविष्टि में विमिविष्ट मामक अभिप्रेत है । 
सा , का . नि . 375 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियग 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

... 3. विद्युत साधिनों की किस्मों के गिनिर्माण आदि के संबंध में 
करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है : 

प्रतिषेध : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 
( 1 ) इस आदेश का नाम विद्युत साथिन ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश 

( 1 ) कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी पोर से कोई अन्य व्यक्ति 

ऐसे किसी विद्युत साधिन्न का , जो विनिर्दिष्ट मानक के अमरूप नहीं है, 
___ 1987 है । 

विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा और 
( 2 ) यह इस आदेश से संलग्न अनसूची के . क्रम सं . 1 से 4 में 

यह कि उस पर आई एस आई प्रमाणन घिम्ह लगा होना चाहिए । 
वणित विद्युत साधिनों के लिए 1 अक्तूबर, 1987 को और 
उक्त अनुसूची के क्रम सं . 5 से 7 में वणित विद्युत साधिनों 

परन्तु यह फि इस आवेश की कोई मात ऐसे विषुप्त साधितों के निर्याम 
के लिए 1 दिसम्बर , 1987 को प्रवृत्त होगा । 

के संबंध में लोग नहीं होगी जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है किन्तु 
2. परिभाषाएं : इस आदेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित 

विदेशी विक्रेता द्वारा अपेक्षित किन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा ऐसे 

बिमिग किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानयः से काम नहीं होंगे । 
हो , - - 
( क ) "विद्युत सावित्र " से अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में विनिविष्ट 

( 2) ऐसे मामकयुक्त या सुटियुक्त विद्युत साधिक्ष या माची सामग्री 
विद्युत साधिन अभिप्रेत है ; 

या घटक , जो विनिविष्ट मानक के अनुरूप नहीं है इस प्रकार विरूप किए 
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जाएंगे कि उनका उपभोग म किया जा सके और उनका स्क्रप के म्प में 
ध्ययन किया जाएगा । 
( 51 À 4 ( 29 ) /8 ! € 

] 
A . p . 278 , ATAH After 


(C ) " Specificd standard " in relation to an electri 

cal appliances mentioned in Column ( 2 ) of the 
Schedule , means the standard as specified in 
the corresponding entry in column (3) of the 
said Schedule . 


विद्युत साधिन की अनुसूची 
विद्युत्त साधिन 


3 . Prohibition regarding manufacture etc . of cer 
tajn varieties of clectrical appliances : 


क्रम मं . 


मानवः 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


# l . Al. 368 


1. वियुत निज्जन जल नापक 
2. fapt et 
६. विद्युत स्टोव 
1. fargar farfest 
5 , घरेलू और समान प्रयोजनों के लिए स्वियं 
6. घरेलू और समान प्रयोजनों के लिए 2 एम्प की 


# T . FT 360 
HT , # 1. 2994 
HÍ, HT, 309 
भा . मा . 385 1 


PT . FT. 4949 


(1) No person shall by himself or by any person 

on his behalf manufacture or store for sale, 
sell or distribute any Electrical Appliance 
which does not conform to the specified 
standard and it would be with Isi Certifi 
cation Mark : 

Provided that nothing in this Order shall 
apply in relation to export of Electrical Applianc 
es which do not conform to the specified standard 
but conform to any specifications required by the 
foreign buyer and such specifications shall not in 
any case be less than the specified standard . 
(2 ) The sub - standard or defective Electrical App 

liances or raw material or components which 
do not conform to the specified standard 
shall be deformed beyond use and disposed 
of as scrap . 

(F .No . 4 ( 29 )/ 84 - El. Ind .] 
P . C . RAWAL. Jt, Secy . 


7 . पिन लग और साकेट आउटलेट्स 


T . L . 129,3 
— - - ; - - - - - -- 


- - 


- - 


Schedule of Electrical Appliances 


SI. 


Electrical Appliances 


Standard 


No. 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

New Delhi, the 8th April , 1987 
G .S. R . 375 (E ). - In exercise of powers conferred 
by section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 
(10 of 1955 ), the Central Government hereby makes 
the following Order, namely 
1. Short Title and commencement : (1) This 

order inay be called the Electrical App 

liances (Quality Control) ) rder, 1987. 
(2 ) It shall come into force on the 1st day of 

October , 1987, for electrical appliances 
mentioned at Serial Nos. 1 to 4 in the Sche 
dule attached to this order and on the 1st 
day of December, 1987 for electrical app 
liances mentioned at serial Nos. 5 to 7 in the 

said Schedule . 
2 . Definitions : In this Order, unless the context 

otherwise requires : 
(a ) " Electrical Appliances " means the electrical 

appliances specified in column (2 ) of the 

Schedule ; 
(b ) Schedule" means the Schedule annexed to 

this Order ; and 


1. Electric Immersion Water Heaters 15 :368 
2. Electric Irons 

IS : 366 
3. Electric Stoves 

IS :2994 
4 . E ectric Radiators 

IS : 369 
5 . Switches for domestic and similar pur 
poses 

IS : 3854 
6 . 2 Amps switches for domestic and 
similar purposes 

IS : 4949 
7. 3 Pin plugs and sockets outlets IS :1293 

- - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 
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